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取扱説明書 

お買い上げいただき、ありびとラございます。 

•お使いになる前に化ずこの取扱説巧書をお読みになり、 
正し < お使い < ださい。 

• 取扱説巧書はご使用になる乂びいつでを取り出せる 
場所に、保証書と巧に大切に保管しでください。 

•同巧の r ご愛用者アンケートはびき"ま必ずご巧函 
<ださい。 
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ご使用前 安全のために必ずお守り< ださい 


この取扱説巧書にある項目は、盾巧の程度によって巧の3廣階に区分しでいまず。 


A 危険 

取扱いを誤った場合、使巧者び'死亡、または重傷を負ラ危険、 
また义災•やけどの危険び昌いと善えられる場合 

A 警告 

取扱いを誤った場合、使巧者び'死亡、または重傷を負ラ可能性、 
また义災•やけどの可能性び害えられる場合 

A 注意 

取扱いを誤った場合、使巧者び傷害を負ラ危険びきえられる 
場合、また物的損害のみの発生び着えられる場合 


本义中の7—クは、巧の意味を表わしまず。 

(7 —クのかや周遇に具化的な巧容び書かれでいます。） 


0 

> 

絶巧に巧わないでください。 

® 

絶巧に瞄れないで < ださい。 


絶巧に巧照修理•な造はしないで 
<ださい。 


〇 

> 

必ず指示に従い、巧ってください。 

猜 

必ず電源プラグをコン它ントから 
巧いで < ださい。 


A 危険 


ガソリン厳禁 

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 
义炎の原因にな0ます。 


(§) 

ガソリン厳禁 


A 警告 


スプレーを厳禁 

殺ち剤などのスプレーあを 
温風のあたるところに放置 
しないで < ださい。 


熱でスフレー生の圧力び上 
びり、爆発し、ち検です。 



可燃性ガス使用厳禁 

フアンヒーターを使用しでい 
る部屋で、巧燃性ガスび発生 
するちの(ベンジン、シンナー)、 
スフレーを使用しないでく 
ださい。 

义炎や巧障の原因にな0ます。 



寝るとを消义 

寝るときや巧出するときは、 
化ず消义してください。 
予想しない事巧び発生する 
おそれびあります。 



ご使用前まをのために必ずお守りください 


ご使用前 


A 警告 

温風巧出□をふさびない 

巧類、紙などで温風吹出□、 燃焼. 

温風空気取入□をふさびないでく 
ださい。 

異常燃おや义炎の M ^ 

黑な が 猛^ 

換気必要 

換気せずに使田しつブけないでください ぺ分 > 換気 y 
酸素び不足すると不完を燃焼し、 

-酸化炭素などび発生しで 
か青になるおそれびあります。 

おの凍結、化下きなど換気び 
巧巧に巧をない場所では使用 気八,' 

しないでください。 cM > 


A 注意 


設置 


可燃物との距離を離ず 

図に示すフアンヒーターの周囲に 
は巧燃物を置かないで < ださい。 

义巧の原因にな0ます。 



力ーテン、可燃物巧接禁止 

力ーテンや燃そやすいちの 
のそばなどでは使用しない 
で < ださい。 

义炎び発生するおそれびあ 
0ます。 



人びあたたまる目的なか使用禁止 

巧類の乾燥や、動-植物の 
胃巧•栽巧、人のいない場巧 
では使用しないで < ださい。 

予想しない事巧び発生する 
おそれびあ0ます。 



次の場所では使用しない 

义炎や予想しない事巧の原因にな0ます。 


〇力ーテンなど可燃物のそば 
〇振動の激しい場所 
〇水平でない場所、不安定 
な場所 

曰不ま定な物を乗せた細 
などの下 

〇風のあたる場所、部屋の 
出入□(人通りのぎい場 
所など） 

曰匡が 

〇人のいない場所 

(温室、飼育室など） 
〇可燃巧ガスの発生する場所 
またはたまる場所 

♦ 

义巧の原因にな0ます。 


0 


おのま結などのため、換 
気び巧分に巧えない場所 
お巧や巧し入れなど、 
フアン ヒー ターびほね 
れる場所 

ほこ 0 、湿気、を属粉の 
ぎい場所 

標高 1 , 000 m な上の高巧 


不完を燃焼の原因にな0 
ます。 


>直射曰光のあたる場所 
>巧•美容院、クリーニング 
店、はんだ巧け作業所、メ 
ツキ•塗装工場などスプレ 
-や化学薬品を使ラ場所 
>シリコーン配合の巧毛用コ 
-卜お、化巧品(ムースなど） 
つや出し剤、巧化スプレー 
を使巧する場所 (また、巧く 
の部屋で使巧した場合を空 
気の流れで影響を受けるこ 
とびを0ます。） 


巧障や予想しない事巧び 
発生する原因にな0ます。 


ご使用前ま全のために必すお守りください 
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ご使用前 安全のために必ずお守り< ださい 


A 注意 


2 使用時 


巧動にミち意 

フアン ヒー ターを持ち運 
ぶとぎは、义を消しで力一 
トリツジタンクを取り出し、 
傾けないよラに静かに運 
んでください。 

な巧びこぼれると义巧の 
原因になります。 



孤 


異常時使用禁止 

におい、すすの発生、がの色など異常を 
感じたとぎは使用しないで<ださい。 
異常燃焼のおそれびあ口ます。 11. 


0 






フアンフイルターは 

化ず巧用 

フアンフイ ルターを 取り巧 
したが態では使用しないで 
ください。 

巧部にほこりびたまり、冥 
常燃 I 烧の原因にな 0 ます。 



電源コードを傷めない 

電源コードに巧巧な力を如 
えたり、重い物を乗せたりし 
ないで < ださい。また、高 
温部に近ブけたり、束ねた 
まま使用しないで < ださい。 
電源プラグを巧くときは、コ 
—ドを持って弓 I き巧かない 
で < ださい。 

义炎や感電の原因にな0ます。 



電源プラグは確実に 
差し込む 

電源プラグはコン它ントに 
根元までお実に差し込み、 
傷んだプラグやゆるんだコ 
ン它ントは使用しないでく 
ださい。 

义巧の原因にな0ます。 



ルさいおささまに特にごを意いただぎたいこと 


高ミ豆部接触禁止 

燃おかや消义直後は温風吹 
出□にまなど曲れないでく 
ださい。 

やけどのおそれびあ0ます。 



温風に直接あた6ない 

温風に直接長時間あたらな 
いで < ださい。 

ほ温やけどや脱水症がにな 
るおそれびあ0ます。 



本化巧に手や物を 
入れないで 

温風吹出□や燃焼•温風空気 
取入□にまや巧燃物•針をな 
どの異物を入れないでくだ 
さい。けびややけどを負った 
0、义巧•感電の原因にな0 


ます。 



ご使用前まをのために必ずお守りください 


ご使用前 


A 注意 


3 給巧時 


給油時消义 

給油は I 必ず消义しでから巧 
つで < ださい。 

义炎のおそれびあ0ます。 



油漏れ確認 

□をは確実に閉めで < ださい。 
□をを下にしで 
油漏れびないこ I 
とをおかめでく 
ださい。 

□をを斜めに閉 
めた0すると簡 
巧に□をび巧れ 
で、义炎のおそ 
れびあります。 



居室巧給油禁止 

給油は I 必ず义の気のないと 
ころで巧つで < ださい。 

义炎のおそれびあ0ます。 



4 点検- ま入れ-保管 


ほこりの除去 

フアンフィルターは週に1回な上 I 必ず掃 
除しで < ださい。 

ごみ、ほこりなどび付着すると異常燃焼の 
おそれびあ0ます。 



保管時にしていただくこと 

長期間使用しないとぎや、保管するとぎは、 
必ず力ート IJ ツジタンク、巧受皿の灯油を 
巧ぎ、傾けた0横倒しにしないで < ださし、。 
义巧のおそれびあ0ます。 


〇 



分解修理.改造の 
禁止 

巧障•破損したら、使用しな 
いでください。不完をな修 
巧やな造は危検です。 



長巧巧ほ用しないとを 
は電源プラグを巧< 

長巧間使用しないとぎは、 
電源プラグを巧いで < ださい。 
义炎や予想しない事巧の原 
因になります。 


處 


電源プラグの 
お手入れを 

ときどきは電源プラグを巧き、 
ほこ0やを属物をな去しで 
<ださい。 

湿気などで絶緣不良にな0、 
义炎の原因にな0ます。 
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ご巧用前まをのために必ずお守りください 
















































































































ご使用前 各部のなまス 



r まを上のごを意 J 表示 



ご使用前さ部のなまえ 


ご使用前 


r まを上のごを意 J 表示 


フアンフイルターに 3 ベ-'》 


電源コード125ベ-'》 
@電源プラグ面 互を 



バックスぺーサ ー 


燃焼•温風空気 
取入 □ 


サイ ドス ペーサー 


0 運起か高温になる部分(ご注意ください） 
点検-ま入れび必要な部分 


•お守り^^^ • 

参バックスぺーサーは図のよラに化平に倒し 
でお使い < ださい。 

力ーテンなどで燃焼-温風空気取入□びふ 
さびれるのを防ぎます。 

参サイドスぺーサーはフアンヒーターの左側 
面び壁に巧い場さ、壁に密着しないよラ図 
のよラにしでお使いください。 


バックスぺーサー 



サ イ ドス ペーサー 


ご使用前さ部のなまえ 























































































































ご使用前 各部のなまス 



運拓延長ランプ啸むべ--》 


運括延長ボタン 


温度/時刻調節ボタン巧 互^ 函召 > 国^ 

現在時刻ランプ ( W ) 函 互を - 

時刻させランプ ® 函 呈^ - 


タイマーさせランプ ® 12い-'》 ' 


ま示の換スイッチに0 ペ-》 をべ-み 
フイルターランプ ( g ) 国 互を- 
換気ランプ@が^7^ - 


當エネランプ 01) 05 互を- 


省エネボタン日 7 ベ-》 


点滅：消賣消乂 



設定温度 室内温度 


\\8 EIIeI Ell 


温度/時刻調節 

づ杉 


9 現を時刻 
9 時刻合せ 
9 タパ-が 



チヤイル阳ツク 



表示部は表示の換スイッチを1回巧すごとに、ブ〜 4 の順でのり換わります。 

~ え 時刻させ表示 函召 > 


現在時刻表示 に 0 ベ-を 


• 現を時刻 
—\ 〇時刻させ 
。〇 タイトが 


設定温度_ き内温度 


C 


n 


〇 


〇現を時刻 
イ : 時刻ちせ 
〇タイマ-甜 


設を温度 室内温度 


パ' 


3 


X 現を時刻をちわせでいないときは 
になります。 


ご使用前各部のなまえ 


ご使用前 


'運乾ランプ 115 ベ-'》 116ベ-をに2 ベ-》 

消臭消义ランプ®歴 星^ 

運拓/停止スイッチ |15べ-シ>|16<-みに2ぺ-シ> 
設定温度表示 [15^07^ 


- エラー 表示を7 ベ-ぶ 


— 室內温度表巧115ぺ-み|17ベ-'》 


.時刻表示120 ベ-を 


-バーグラフ巧量計 [ T 4 ベ-》 

/イ ^ 、 

- 給油ランプ邮1 II 4ベ-'》 

-タイマーランプ〔緑） を2ベ-》 

- タイマーボタン を2ペ-》 

- チャイルド□ックボタジ i 而 或 
- チャイルド□ツクラン:;^面召 > 


※図は説おのためを部点灯した状態です。 
使用上、を部点のすることはありません。 


-■ (メ □ディーと電子音ののり換えち^ - 

「給';由の合図_!と「燃焼残り時間のお知らせ J は 
メ□ディーでお知らせします。 

( 「給';由の合図_!と「燃焼残り時間のお知らせ J 
、ではメ□ディーび異なります。 ノ 

〇運転中に、運転延長ボタンを約 5 视間巧すと、 

メ□ディーから電寺音にのり換わります。 

〇再度、運転中に、運転延長ボタンを約 5 秋間巧 
すと、電寺音からメ□ディ、一にのり換わります。 


電源プラグをコン t ントから巧いたり、停電し 
たときは、メ□デイーになります。 


〇 


3 タイマーさせ表示 


医1ベ-'か 22 ベ-を 


〇現を時刻 設ち温度 

〇時刻合せ 
タイトが 


き内温度 

3 0 . 


〇 

(運起か） 


り 

(運転停止か） 


A 温度表示 胚召 > 

〇現巧時刻 設定温度 室内温度 


〇時刻合せ 

〇 イマ-能 

- ' 

化 

. 5 

4 運捉停止中表 示歴召 > 

〇現な時刻 

設定温度 

室巧温度 

〇時刻合せ 


- ' 

• 

〇タイマ-甜 
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ご使用前各部のなまえ 




























































































































































ご使用前 使用ずる場所 



刻或 胃 


用ずるために 



〇外気に接する窓の下や壁側に設置する。 



ご使用前使用する場所 


使用前の準備 


ご使用前 


11^ ブプソ 

7個包巧等を取りのぞき、フアンヒーターを取り出す 



〇牺包巧は保管時に必要とな0ますので、大切に保管しで<ださい。 


ご使用前使用前の準備 
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ご使用前 使用前の準備 



挡站閒 運 


r の準備と確認 


水平な場所に設置する 

ファンヒーターび傾いたが態では使巧しない 
で < ださい。 

予想しない事故び凳をするおそれびあります。 



ク電源プラヴをコンじント 
(1 00 V )に差し込む 



♦お; 守り 



0 20 0 V 電源には絶巧に差 
し込まないでください。 
义災、感電、故障の原因 
になります。 

〇タコ足配線はしないでく 
ださい。 

乂災の原因になります。 




燃料は必ずな油 （J I S 1号打油)を使用してください。 

ガソリン、変質'打';由、不純'灯';由（巧れたな';由、水の混入したのミちなど）は、絶巧に使巧しないで 
<ださい。 

異常燃焼や故障の原因にな0ます。 


な;巧とガソリンの見分け方 


指先につけで、息を吹きかけでください。 
(火の気のないところで） 



ご使用前使用前の準備 
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ご使用前 


■正しいな;巧の保管方法 

〇火気、雨か、ごみ、高温、直射曰化を避けた場所に 
保管する。 

〇容器のフタをしっかり閉める。 

〇容器は必ずな'ぶ専巧のちのを使巧する。 

〇色のついた容器を使巧する。 

(乳白色の容器は変質しやす < な0ます。） 



変質な油-不純な油とは 


■変質な油 

〇巧シーズンより持ち越したちの。 

〇高温の場所で長期間保管したちの。 

〇曰化のあたる場所で長期間保管したちの。 


変質な油の見分け方 


水よ0かしでち色 
びついでいたり、 
すつぱいにおいの 
するちのは変質巧 
ミちです。 


■不純な;巧 

〇な'ぶがの'ぶ（ガソリン、シンナー、天ぷら 
'ぶ、機械'ぶ、重';あ、軽';あ、な';か添加剤など）び 
ほんのかしでち混入したちの。 

〇かやごみびわずかでち混入したちの。 

〇巧';由かな剤や助燃剤を添如したな'ぶ。 



変質な油や不純な油を 
使用したとぎのおが 


においび強くなる。 


〇黄色い炎び混じる。歴^ 
〇乂力び上びらない。 

〇消义しにくし、。 

〇着乂しにくし、。 


〇 


-ホ追 合 


万一変質な油や不純な油を 
使用したとさの処置方法 


〇巧'ぶを巧き、きれいな巧';あで力ートリツジ 
タンクやミち受皿内を洗つでからご使巧くだ 


さい。 を4ベ-が25ぺ-を 

〇着义•消义を已回程度繰0返しで < ださい。 

^かしにおいびしますので、換気を巧分に'^ 
、巧って <ださい。 ノ 

〇それでち直らないときは修理び必要となり 
ます。お買い上げの販売店にご相談くださ 
い。 


〇変質な'ぶ、不純な';由び'原因で修理を依頼されたとぎは、保証期間中でち保証の巧象がと 
なります。 


ご使用前使用前の準備 
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ご使用前 使用前の準備 


給油する 

〇な'ぶをこぼさないよラにを意し、'ぶ 
量計の上端を超えないよラ給';由しま 
す。 


7カートリッジタンクを取り出す 



〇力ートリツジタンクを持ち運ぶときは 
上下2つあるとってを利巧すると、持ち 



2 


□をを外す 

〇□をのが側を持って 
回すとまび巧れにく 
く、□金びがしやす 
くなります。 



□金びがしにくいとき 

〇下図のよラに、□をが側の凹部に指 
をひっかけで矢印の方向に回すと、 
簡単に□をびがせます。 





守 り^^^^ 0 ^ 



4 


□金を確実に閉める 

〇こぼれた I 灯'ぶは完をに担:き取つでく 
ださい。 

〇 □金を下にしでち'ぶ漏れびないこと 
を確認しで < ださい。 



5 


力ートリッジタンクをじットする 

〇パーグラフ油量計のバーび点なします。 

〇カートリッジタンクを它ットした後、 
フアン ヒーター 
を運んだり、 

ゆすった0す 
ると、□をの 
が側び'灯';由で 
めれる場合び 
あります。 



〇 4ぺージ『ををのために必ずお守りください』の r 3 給油時 J をよく読み、を意しでください。 
〇給油時、□ををぶつけないよラ、取り扱いにを意しでください。 

□をびをおすると油漏れのおそれびあ0ます。 

〇力ートリツジタンクは静かに入れでくだちい。落とすよラに強く入れると、パーグラフ 
巧量計の精度び悪くなるおそれびあ0ます。 




のしかた 


計 

量 

巧 

ご/ 


超よ 
を S 巧 
端な給 
上 I スラ 



ご使用前使用前の準備 
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ご使用前 



m 


の合図 


■パ'—グラフ巧量計 

なミ由の残量表示 


1本ずつ消'灯します。 
(8 段階） 


8段階のパーグラフで'打'ぶの残量を確認できます。 


〇給;由の合図 



残り約1時間の燃焼び巧えないときに巧の操たを巧ラと、バーグラ 
フび点滅すると同時に電3音び鳴つで、な'ぶび残りかないことをお 
知らせします。 

運転を開始するため運短/停止スイッチを巧したとさ 
運転中に運拓延長ボタンを巧したとさ 
〇タイ7—運転を它ットしたとき 

■給油2段階サイン ジ 

〇給'ぶの合図を2回に分けでメ□デ^-と給油ランプの点滅でお知らせしますので、まび 
離せないときちあせらず給'ぶび巧えます。 

(メ□デイーお知らせを解除するには ••• • <8^) 


1回目のお知らせ 

。力ー トリツジタンクのな'ぶび'なくなると、給油ランプび' 
ゆっくりと点滅し、メ□ディび鳴ります。 

2回目のお知らせ 

〇ミち受皿のな';由び残りかなくなると、給油ランプの点滅び 
速くなり、メ□ディーび鳴っで火力びルさくなります。 

^2回目は速いメロディーで、 
、お知らせします。 ) 

(設定温度がのときは、大乂力で燃焼しま乐） 


夕 U アイーび W 

姑 G 



I そのまま使巧しつブけると、ミを受皿の巧';由び'なくなり、 
''E G ]" を表示しで白動消火します。 

^使巧がミ兄などにより2回目のお知らせと同時^ 

V に消义することびあります。 / 


白動消义したとぎ 

〇給';由を巧い、運短/停止スイッチを巧すと、運転を 
開始します。 


が 


約30分〜40分 (FW-5360LD) 

設定温度がりIのときは、 

1回目のお知らせから約2ミ 


ま、、 

巧分ノ 


設定溫度.室の温度 


0 


X 燃焼時間は乂力によつて異なります。 




〇給'ぶ2段階サイン中に電源プラヴを巧いたり停電したときは、次回運転時は2回目 
のおがらせからとなります。また、燃焼時間は前回の使巧状況により異なります。 


ご使用前 
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使用方法運面開始 



1就延長1 i 

到 

回 

圏 

1 

1 

^営エネ）1》ィマ -1 

子ヤイル阳ツク （>3 秒巧し） 


消臭消义ランプ 
運乾ランプ 
運転/停止スイッチ 


幽細尉 


始ずるとを 


♦ — t 

♦ 


運括/停止スイッチを巧し、運転を開始します。 
運乾停止中に 


設定温度 室内温度 



C C 


運拓ランプび点なします。 

I 設定温度と室の温度を表示します。 

-室内ミ品度は、 （ でから表示し、日 ‘ C 
下のときは/_0を表示します。 


み 


約40妙後に着乂します。 

( F 已-5360し DI ま糸勺4已档 >) 


放射窓からおのが態をお認する ） 

- 0 正常燃烧 -广 X 異常燃烧 


〇青い炎で燃焼する 
〇パーナの網びホく 
なる 


〇青い炎の中に雷に 
黄色い炎び現れる 


処置を巧って < ださい。函苗 > 


謀 



〇初めでお使いになるときは、防鐘';由や耐熱逢料び焼け、煙やにおいび出ることびあります， 
しばら<の間、部屋の換気をしな Jb * らご使巧ください。 

1時間ほどでおさまります。 


運拓開始 使用方ま 
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運お停止 


使用方法 



運拓/停止スイッチを巧し、運転を停止します。 
運乾かに 



表示部び'消口します。 

' 約6抄間、消臭消义ランプ (| R ) び点滅します。 


み 


約6秒後に消乂します。 

必ず义び'消えたことを確認しでください。 


消臭機能 - 

〇消乂時に発生するにおいの原因となる未燃ガスの凳をを抑える機能です。 

運短/停止スイッチを巧すと、約6抄間、未燃ガスを燃焼させでから消义します。 

このとき消臭消义ランプ d ! ち]び点滅し、消臭機能び動がしでいることをおがらせします。 

点滅 jjp 肖乂 

運'転 

停止 

運短/停止スイッチを巧しでから、約6抄後に r カタン J といラ電磁巧び閉じる音びし 
ますび、異常ではありません。 

また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動たしません。 



消义は必ず運短/停止スイッチで巧い、運括停止後3巧間は、本化のを冷やすため、フアン 
び回つでいますので、電源プラグを巧かないでくだちい。 

電源プラグを巧いで消义したり、消义後すぐに電源プラグを巧くと、巧障の原因になり 
ます。 


運乾停止 使用方ま 
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使用方法ま温の調節 


温度/時刻調節ボタンを巧し、設定温度を調節します。 

〇室の温度をめやすに設定温度を調節しで<ださい。 

〇設定温度は1^»〜並での節囲と、 Lo (萬にル火力)、ん（常に大义力）に調節できます。 

〇現在時刻表示にしでいるときは、表示切換スイッチを巧し温度表示にしでから調節しでください。 


設定温度を上ばるとまは…) G 設定温度を下ばるとさは… 


運転中に 


運乾中に 



阿 

〇 

脚 


阿 

i 3\ 




@ 多 H 


\ \を巧す 



\ \を巧す 


1回巧すごとに1でずつ上びります。 

- 省エネ運捉 - 


1回巧すごとに1でずつ下びります。 


〇ファンヒーターび'お部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることな 
く、暖かさを保つよラ燃焼量を抑え、無駄な暖めすぎを抑える運転を省エネ運輯と言います。 



普エネ運おにずるとまは… 


省エネ運転をお除ずるとぎは… 


運乾中に 


省エネ運乾中に 



省エネランプび 
点'灯します。 


を巧す 



省エネランプび 
消なします。 


を巧す 




〇狭い部屋や断熱のよい部屋でご使巧のとさ、あるいは外気温び'比較的畐いとさに室内温 
度び設定温度より上びることびあります。そのときは運転を停止しでください。 

〇室内温度の表示は、室内平巧温度のめやすです。設置方まなどによ0必ずしち寒暖計の 
温度とは一致しないことびあります。 


省エネランプ 
省エネボタン 



温度/時刻調節ボタン 


エネ）片マ) 


チャイルド□ツク（参3秒巧し三 


チャイルド□ツクランプ 
チャイルド□ツクボタン 



ち词這を kyg 


とを•下げるとを 


室温の調節 


使用方巧 
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チャイルド□ックの使い方 


使用方法 



い イル^ 


5^ クをセットずる 


ルさなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいとさにお使いください。 

チャイルド□ックボタンを巧し、じットします。 

運転中、運転停止中のどちらでち忆ツトできます。 


チャイルド□が た) 3 拠 f し' 

磁 


り チ H ル 咖ク炬 MD 


をピツと鳴るまで 
約3秒間押す 


〔運 捉中は… 




〇1 捉停止中は… 


〇チャイルド□ツクの解除な外は、操作びできなくなります。 



シ - pM ル I 資口 i 


シクを解除ずる 


* ' % 


チャイルド□ックボタンを巧し、解除します。 

運転中、運転停止中のどちらでち稱除でさます。 



岭 チ巾仙ヴ。屈 MD 


をピッと鳴るまで 
約3秒間巧す 


チャイルド□ックの使い方 使用方ま 
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運転延長ランプ 


運転延長ボタン 


現在時刻ランプ 
時刻合せランプ 


表示の換スイッチ 



温度/時刻調節ボタン 



[晋エネ）けイマ-1 

チ W ルド□ツク （• S 物巧し} 


肖し远巧 



消し忘れによるち一の事巧を防ぐため、運転開始後約3時間で白動消乂します 
使用状況によって、3時間よりかし早く消乂する場合が'あります。 


燃焼巧り時間のお知らせ ） 

約3時間で白動消乂する前に、運拓延長ランプとメ □デイ3お知らせします 

C 


(メ □ディーお知らせを解除するには 




使用ちを消し忘れ消义装置と運活延長 


白動消乂 10 分前 

〇 

白動消乂已分前 

〇 

白動消乂 

(運転開始から約3時間経過） 

運睹延長ランプ点滅 
メ □デイ^び鳴る 


運転延長ランプ点滅 
メ □デび鳴る 


運転延長ランプ点な 
メ □ディび鳴り、目動消乂 


([白 動消义せずに運振を継続したいときは…） 

運乾中に 



を押す 


〇運短延長ボタンは燃焼残り時間のおがらせを巧った 
ときに限らず、運短延長ボタンを巧したときから、 
さらに約3時間運転を継続します。 


♦ 守 り^!^^^^ ♦ 


〇寝るとまや巧出するとぎは、消し忘れ消义装置には巧らず、必ず運乾/停止スイッチで 
‘消义しで < ださい。 

予想しない事巧び発生するおそれびあ0ます。 


消し忘れ消义装置と運拓延長 


使用方法 
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現在時刻のさわせ方 


使用方法 



綺を a 


の含わせ方 


タイ7—運転を使用するときは、現在時刻を合わせでください。 

現在時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでち巧えます。 


([現在 時刻を午後8時30分にちわせると き） 

時刻させ表示にする<1 互] <1 互] 



I 時刻させランプと時計表示び点滅 
します。 


2現巧時刻を合わせる 



または 


〇現を時刻 設定温度 

- jk - 時刻合せ 
〇タイト甜 


室巧温度 


E [ 1:3 0 . 


〇時計は日:日日から巧:ろ日を表示し 
ます。 


を押す 

りを巧すと1分進み、夕を巧すと1分戻ります。 
く)またはりを巧しつブけると早送りびできます。 
しばらく巧しつブけると10分単位で変わります。 


J 現在時刻表示にする 



どが^^を押す 


• 現を時刻 設定温度 室内温度 

〇時刻合せ 


〇タイトが 


?[に!江 


現在時刻表示になるまで、表示切 
換スイッチを巧しでください。 


現在時刻のさわせ方 使用方法 
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タイマー運面のほい方 


タイマー合せランプ 


表示の換スイッチ 



運転ランプ 


運転/停止スイッチ 


温度/時刻調節ボタン 


タイマーランプ 


タイマ—ボタン 


タイ 7- 運転を使用するときは、タイ7-運転開始時刻を合わせでください。 

現在時刻合わせ、タイ7—運転開始時刻合わせは運転中、運転停止中のどちらでち巧えます。 

タイマー運捉開始時刻を午前6時30分にするとぎ) 

7 現在時刻び合わせであることを確認する 



現在時刻設定温度 室の溫度 


を押す 


〇瞬哈せコロ •コロ 
〇タイトが し,」.いし,. 


〇現在時刻を合わせないとタイ7— 
運転はできません。 

〇現在時刻の合わせ方は、20ページ 
を参照しで < ださい。 


2 


タイ7-させ表巧にする成 司 



を押す イ^ S ィマ-が 


〇現巧時刻 設定溫度 室内温度 

〇時刻吕せ 




タイ7—させランプび点滅、時計 
表示び点のします。 


J タイ7-運転開始時刻を合わせる 


1 广 〇 現を 時刻 

設定温度 

室内温度 

または〇 0き刻合せ 

ら 

zi a 

\ - 0 C タィトが 

し, • 


\ を巧す 

りを押すと1 
く]またはり： 


〇時計は日:日日から巧がを表示しま 
す。 


分進み、く]を巧すと1分戻ります。 
を押しつブけると早送りびできます。 
しばらく押しつブけると10分単位で変わります。 





B ま刻をセツトずる 


^省エネ）（タィ マ-1 
チャイルド□ック（参3お巧し） 



室の湿度 


法 

方 

用 

使 


タイマ—運括の使い方 


使用方巧 
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使用方法 


4運転状態にする 


運転 


V 停 


を巧す 


〇運拓ランプと設定温度、室の温度び点なします。 

〇運転かは、運拓/停止スイッチを巧す必要はありません。 


〇タイ7—運転待機申にする 



を押す 


運拓ランプび消なし、タイ7—ランプび点なすると、 1 Z ツ 
卜び完了します。 


〇タイ7—運転の t ットをしでから運乾/停止スイッチを巧すと、タイ7—運転び解除されます 
ので、ごを意ください。 

〇1度タイマー運転時刻を合わせると、巧回からはイ、夕を巧ラだけで同じ時刻に運転び開始 
できます。 



をツトした封 



とタイ7—運面開始 r ' 


じツトした時刻になると白動的にタイ7—運輯を開始し、ままのため、約1時間 
で自動消乂します。約1時間で自動消乂する前にタイ7-ランプとメロ^-で 
お知らせします。 （メ□デイーお知らせを解除するには.... C ^) C ぶ、 vT ) 


白動消乂10分前 

-為 タイマ- 

タイマーランプ点滅 
メ □デイ f こが鳴る 


〇 


白動消乂5分前 
表 クイマ_ 

タイマーランプ点滅 
メ □デイ f 皆*鳴る 


白動消乂 

(タイ7—運転開始から約1時間経過） 

、、 ' シ L ゾ 

^ 蠢タイマ— 

1— ^ タイマーランプ点滅 
^ メ □ディび鳴り、目動消义 



白動消乂せずに運転を継続したいときは、タイマーボタンを巧し、タイ7—運転を瞄除しで < ださい。 



ツイマ 追 


おを解除ずる 


タイ7—運乾待機か 



タイ7—ランプび 

消'灯します。 


を押す 


タイマー運捉巧 



運転を継続します。 


を押す 




〇電源プラグをコン t ントから巧いたり、停電したときは、再度、現在時刻を合わせ、 
タイ7—運お開始時刻を忆ットし直しでください。 

〇地震びあったときは、ちラ1度イから t ットし直しでください。 


タイマ—運乾の使い方 使用方ま 
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点巧•手入れのしかた 


4 ^ 巧り^^^^^^ 


〇点巧-寺入れを巧ラときは、必ず運拓を停止させ、本化びちえでから電源プラグを巧き、 
点巧-手入れを巧ってください。义巧ややけどのおそれびあります。 



ご郎 j 


のたびに 


本化の周巧に巧燃物はないか油漏れ、巧のたまり、油のにじみは 

ないか 


0 




も 


異常びあるときは使巧を 
中止し、お買い上け'の 
販売店にご相談 < ださい。 




本化のごみやほこりを拭き取る 

柔らかい巧でからおきするか、ラすめた中性洗剤をしみ 
込ませた巧でおいでください。 

本体をベンジン-シンナーなどでお力、ないでください。 


〇 




フアンフイルターのほこりを取る 


フアンカノ X - 


フアンフイ J レター 



フアンフイルターの 
かし方 



上のツ7 =を巧し、 
ま前に持ち上げる 


フアンフイルターの 
巧0巧け方 



下のツメをはめで 
から上部を巧す 


巧り^^^^ 


〇フアンフイルターをフアンカパーに取り付けたまま、掃な機などで強くこするよラにす 
ると、フアンフイルターび破損することびあります。化ずフアンカパーからフアンフイ 
ルターを取り巧し、強い力をかけないよラにおま入れしでください。 



巧 震 白動消义装置の点検 

燃焼中にゆすると消义するか確認しでください。 

消乂しない場合は修理び'必要ですので、お買い上げの 
販売店にご相談 < ださい。 


〇 






点検•ま入れのしかた 


点検•その他 
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点巧 
その他 




1回な上は 


* ' I 


巧受皿巧の点検をする 

カート U ッジタンクに直接かを混入しな<でち、設置場所の温度変化などで結露によりカート 
リッジタンク内に かび' たまり、ミちフィルター、'ぶ受皿内に流入する場合び'あります。 

かび'混入しでいた場合は、25ページの2に従い、かを取りのぞいでください。 


油受皿内に水び 
混入すると 


給;巧ランプの点滅び止まらない 
着乂 =スしたり、異常停止する (E 日？、 E 旧) 


巧フィルターの点検*掃除をする 

下の手順に従い、点検-掃除を巧って<ださい。 




給油ランプの点滅が止まらない 
着乂ミスしたり、異常停止する (E 日？、 E の) 


カートリッジタンクを巧き、油フィルターを確認する 

ミちフィルターに巧'ぶを入れ、持ち上げる。 



な';由び'か滴のよラに落ちる。 
または、をく落ちない。 


な'ぶび糸を引くよラに落 
ちる。（約10秒） 

〇 

界 

〇 

'ぶフイルターび目ブまりし 
でいます。 

巧を 

^巧フイルターは目ブまり 
3 しでいません。 

〇 

2に従い、掃除しで<ださい。 

^ - - 

〇 

正常です。 


2 油フィルターはきれいな巧油ですすぎ洗いし、乾燥させる 



'ぶフィルターミちフィルターはきれいなな'ぶですすぎ洗いし、ごみ 
などを取りのぞぎ、巧などで'灯ミちをおぎ取ったあと、 
日陰に置いでよく乾燥させでください。 

を毎ミ由フィルターにか分び残っていると、巧';由び落ちず、 
給油ランプび点滅します。 


洗浄後のなミちの処分は、な';由をお買いホめになった 
販売店にご相談<ださい。洗淨後のな'ぶを使巧する 
と故障の原因となります。 


点検•ま入れのしかた 点巧•その他 
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3 フアンフイルターとミ由フイルターの掃除をする 

〈23ぺ-ジ K 24 ベ-' リ 

4 フアンヒーター本体のちれをおき取る <2^ 
フアン ヒー ターを箱に入れる 

ファンヒーターは、湿気のかない場所に保管しでください。 



〇フアンヒーターを傾けた0、横倒しにしないでください。 

巧漏れなどによ0、义巧のおそれびあ0ます。 

〇力ートリツジタンク巧と巧受皿ののな;巧は完をに巧ぎ取ってください。 

な巧び巧っていると変質し、巧障の原因にな0ます。 

〇な巧は翌シーズンに持ち越さず、使いまるよラにしでください。 



点巧 
その化 


巧管のしかた（長期聞使用しない場合) 


巧のま順に従ってフアンヒーターを保管してください。 


f 電源コードを束ねる 



iril 

6 


1 

J 

m 


2 カートリッジタンク内と';由受皿内の巧';由を 
すべで巧く 


ミをフイルターを取りのぞき、巿販の給ミを 
ポンプなどで、ミ由受皿内のな'庙をすべで 
巧ぎ取つでください。 


巧き取りび悪い 


み 


給';あポンプの巧をカットし、抜き取りや 
すいよラにしでください。 


O' 灯'ぶび抜けぎらない 


み 


巧などでミを受皿内をよくおいでください。 




抜ぎ取ったな'ぶの処分は、 
な';由をお買いホめになった 
販売店にご相談 < ださい。 


巿販の給'ぶポンプ 



プラスチック製の容器を使用した場合は、 
長時間そのまま、放置しないでください。 


〇別売のスポイトを巧意しでいます。スポイトをご使巧されますと、巿販の 
給ミをポンプで巧けきらなかったな';をび巧き取りやすくなります。 ^ 

スポイトの使巧をご希望される場合は、お買い上げの販売店にごをでください。^ ¥16已 


保管のしかた 


点巧•その他 
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故障-異常の見分け方と処置方法 



なの症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。 
〇着义時 


症 状 

原 因 

すぐ着乂しない 

〇そ熱時間び約40秒必要です。 （ FB -5360 LD は約45秒） 

〇給'ぶ直後はな'ぶび'送';由経路に回るまで時間び力义 r ります。 

2、3回着乂動がを繰り返しで<ださい。 

「ジー J と音びする 

着义するための放電音です。 

異常ではありません。 

巧めで使巧するとぎや 
な';由びなくなり、再び着 
义するとき白煙;ザ出る 

なミちの気化ガスびパーナに巧分回らないと、このよラな症がび出 
ることびありますび、異常ではありません。 


〇燃焼時*消义時 


症 状 

原 因 

初めで使巧するとぎ煙 
やにおいび出る 

防鐘';由や耐熱塗料び焼けるためです。しばらくの間、部屋の換気を 
しなびらご使巧ください。 1 時間ほどでおさまります。 

炎の色びピンク、また 
はオレンジ色になる 

超音波すの加湿器を使巧すると起こります。水に含まれるカルシ 
ウム分による反応です。 

炎の色びときどきチラ 
チラとホくなる 

空気中のほこりび'燃えるためです。 

パーナの 網びホくなる 

青い炎の中に黄色い炎び現れなければ、異常ではありません。 

室温を畐めに設定しで 
ち室温び上びらない 

部屋び'広すぎる場合に起こります。 

室温を低めに設定しで 
ち室温び下びらない 

狭い部屋や断熱のよい部屋でご使巧のとき、あるいはが気温び比 
較的昌いときに室温び設定温度より上びることびあります。その 
とぎは運転を停止しで < ださい。 

室内温度表示び部屋の 
暮暖計と一致しない 

室温の表示は、室内平巧温度のめやすです。設置方まなどによ 0 
必ずしち寒暖計の温度とは一致しないことび'あります。 

運転中または消义直後 
に r ポ〕_!、「パキッ J な 
どの音びする 

を属び'熱により膨張-収縮するためです。 

異常ではありません。 

運転停止後、約 6 抄後に 
「カタン_!と音びする 

消乂時の動た音であり、異常ではありません。 
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巧嫌 
点そ 


巧障•異常の見分け方と処置方法 


点検•その他 




























































































巧障 • 異常の見分け方と処置方ミ去 



何らかの異常で表のよラなエラー表示や症状び現われたときは、適切な処 
置を巧つで < ださい。 


表示部(エラー表ホ） 

原因（まを装置） 

処置 方法 

を消巧 

一時停電した、または電源ブラ 
グび抜けかかっでいるため、自 
動消义した 

(停電まを装置び作動） 

電源プラグを確実にコン它ントに差し 
込み、運短/停止スイッチを巧し直す。 

こ广い 
しし,, 

地震（約震度己な上）や強い振動、 
衝撃を受けたため、自動消义した 
(巧震白動消义装置が'作動） 

周囲の可燃物、機器の損傷、'ぶのあふ 
れなど異萬びないことを確認した後、 
運拓/停止スイッチを巧し直す。 

こ 广,二, 

C UC 

着义=スしたり、ミちフィルター 
や';由受皿内にかやごみびたまっ 
たため、白動消义した 
(燃焼制御装置び作動） 

ミち受皿内のかやごみを取りのぞき、ミち 
フィルターはか分をよく乾燥させた後、 

運短/停止スイッチを押し直す。<24 ベ-ジ 1 

こ の 
ししし, 

广广广, 

しし M 

室温び異萬に高温 （40 で上） 
になったため、宜動消乂した 
(室温異常高温防止装置が t 作動） 

設置方まを確かめ、運拓/停止スイッチ 
を巧し直す。 

C no 
ご UJ 

\\ \ 1 /// 
(フィル》-) 

///1 \ \\ 

燃焼•温風空気取入□やファン 
フィルター、温風吹出□び物で 
ふさびれたり、ほこりびたまっ 
たため、自動消乂した 
(過熱防止装置び作動） 

〇燃焼-温風空気取入□やファンフィ 
ルター、温風吹出□の障害物を取り 
のぞぎ、掃除した後、運括/停止ス 
イッチを巧し直す。 

〇処置を巧つでち繰り返しが動すると 
ぎは使巧を中止し、お買い上け'の版 
売店にご相談ください。|29 ペ-》 

\\\1/// 

かルタう 
///1\\\ 

E tit 

\\ 1 // 

(換気） 

// 1 \\ 

密閉した部屋で使巧した場合、 
不完を燃焼（部屋の空気の異常 
状態）を防止するため、白動消乂 
した 

(不完を燃焼防止装置び'作動） 

部屋の空気を入れ替えでから運拓/停 
止スイッチを巧し直す。 

做巧中は必ず1 B 寺間に1〜2回換気する） 

時間延長ランプ 

(19 ぺ-ジ参照） 

燃焼を開始しでから約3時間び 
経過したため、自動消乂した 
(消し忘れ消义装置び作動） 

運拓/停止スイッチを巧し直す。 

運転ランプ点滅 
時間延長ランプ点滅 
t rr 点口 

運短/停止スイッチび巧しつブ 
けられたため、白動消乂した 

表示-操た部局のの障害物を取0のぞ 
き、コン它ントを入れ直しでから運拓 
/停止スイッチを巧し直す。 

1二日!]〜!二 11] 

修理 • 点検び'必要な故障です 

表示内容を控えた後、電源プラグを巧 
ぎ、お買い上け'の販売店にご相談<だ 
さい。 |29 ベ-を 
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巧障•異常の見分け方と処置方法 


点検•その他 


症状 

原 因 

処置方法 

運転を開始 
しない 

チャイルド□ツクび t ツトされで 
いる 

チャイルド□ックを解除する。ク 8ぺ-ジ 1 

給'ぶランプ 
の点滅び止 
まらない 

な';由びな < なった 

給';あする。 く 13ぺ-ジ 1 

力ートリツジタンクび変おしでい 
る 

〇 ' ぶフィルターにな';由びたまっでい 
るときは、'ぶフィルターの点検- 
掃除をする。 <24ぺ-ジ 1 
〇 ' ぶフィルターに巧'ぶびたまっでい 
ないとぎは、カートリッジタンク 
を新しいちのと交換する。 

1 裏表紙 > 

ミ由フィルターやミち受皿内にかやご 
みびたまっでいる 

'ぶフィルターの点検-掃除をする。 

く 24ぺ-ジ 1 

乂力が上が 
らない 

給ミちランプび点滅しでいる 

給';由ランプび点滅しでいる 

給';あする。 <13ぺ-ジ 1 

変質な';由-不純打';由を使巧した 〈12ぺ-ジ 1 

〇 'ぶ受皿やタンク内のな'ぶを巧さ、 
きれいなロミちで洗っ。 <24ベ-’：； 1 
〇着火-消火を己回程度繰り返す。 

^かしにおいびしますので、換気を'^ 
V 巧分に巧って<ださい。 J 

異萬燃焼を 
起こす 

<15ぺ-ジ 1 

変質な';由-不純な';由を使巧した <12ベ-ジ 1 

部屋の換気び不巧分 

換気を巧分に巧ラ。 

フアンフィルターにほこりびたま 
った 

ファンフィルターの掃除をする。 

〈23ぺ-ジ 1 

においび強 
い 

な';由びなくなった 

給';あする。 <13ぺ-ジ 1 

変質な';あ-不純な';由を使巧した <12ぺ-ジ 1 

'ぶ受皿やタンク内のな'ぶを巧さ、さ 
れいなロミ由で洗ラ。な 4ぺ-ジ 1 

な';由びこぼれたり、漏れでいる 

使巧を中止し、お買い上げの販売店 
にご相談くださし、。 |29ベ-を 

ミちび漏れで 
いる 

力ートリツジタンクを入れたまま 
移動した 

不純巧';あを使巧した <12ベ-ジ 1 


([処置を巧ってち直らないとき、上記な外のエラー表示びでたとさ ) 

巧障が考えられまずので、お買い上げの販売店にご相談ください。函召 > 

巧障したまま使用しつづけると、ず想しない事巧が発生ずるおそれびありまず。 


巧嫌 
点そ 


巧障•異常の見分け方と処置方法 


点巧•その他 


—と8 — 



























































































点検 

その他 


アフターサービス 




誦 


点検-修理び'必要になった場合は、お買い上 
けの販売店、または脾な営業所にご相談 < だ 
さい。 表紙〉 

アフターサービスを 受ける際は、巧の事頂を 
ご連絡ください。 

品 名：ダイニチブルーヒータ ー 

型すの呼び： 30 ぺージせ様 I に記載 


お買い上げ曰：保証書に記載 
症 が： エラー表示など、でぎる 

だけ詳し< 



修理などでフアンヒーターを移動する場 
さは、 I 必ずな受皿巧のな油を巧いで < だ 
さい。な油びこぼれると义災の原因にな 
ります。<2^ 


保 IE 書 

販売店で必要事頂を記入しでおおししますので、 
記入内容をおおかめのラえ、大切に保管しで 
<ださい。 

保証期間 

保証期間は 3 巧間です。修理の際は保証書を 
ご提示<ださい。なお、保証期間中でち有料 
となることびありますので、保証書をよくお 
読みください。ク星过 

保 IE 期間経過をは 

販売店にご相談ください。修理によって機能 
び維持できる場合は、ご要望により有料修理 
致します。 


ipii 雌 


1補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 

1本ファンヒーターの補修巧性能部品は、製造 
巧のり後6年保有しでいます。 

この期間は経済産業省の指導によるちのです。 


部品交換について 

部品交換び必要な際は、お買い上げの販売店、 

または（お）曰本石';由燃焼機器保守協含で巧 
ラ技術管理講習含修了者(石';あ機器技術管理±)、 

または技術講習含修了者 （ 点検整備± ) のい 
る販売店などにご依頼 < ださい。 

♦ 巧 ♦ 

フアンヒーターの修巧•部品巧 
換は、お客様個人では絶巧に巧 A 
わないでください。 \ iM 

けびややけどのおそれびあり 
ます。 



廃棄ずるとをは 


ファンヒーターを廃棄するときは、必ずカートリッジタンク、'ぶ受皿内のの';由を抜き取ってくだ 
さい。 ^^ 

I 灯'ぶび'入ったまま廃棄すると危険です。 
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剛品 について：、 


ついて： 


ビス0依！!：‘ 


アフタ—サ—ビス•部品交換についで•廃棄ずるときは 点巧•その他 


定期点検のおずずめ 


点巧 
その他 


2シーズンに1回の定期点検をおすすめします。 

長期間ご使巧になりますと機器の点検び必要となります。 

点検を受けないと、予想しない事故び発生するおそれびあります。 

未巧に事故を防止するため、シーズンネリめやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または 
修理資格者〔(お)曰本石'ぶ燃焼機器保守協含 ( TEL 03-3499-2928)〕 で巧ラ技術管理講習含修 
了者(石';由機器技術管理±)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。（有料） 


愛情点検 



長年ご使用のフアンヒーターの点検を 


こんな 

•油漏れする 

症状は 

•強いにおいびする 

あ0ま 

•運転中、異常な音びする 

せんか 

-その他の異雷や故障びある 


ご使巧 
か止 


故障や事故防止のため、 
電源プラグをコン它 
ントから巧き、お買い 
上げの販売店に点検- 
修理をご相談 < ださい。 


仕様 


型なの呼び 

FB - 4360 LD 

FB - 5360 LD 

種 類 

気化す-強制通気お-強制巧流お 

点乂 方す 

連続放電点义 

使 用 燃 料 

ロミ由 （J IS 1音口;'由） 

燃料消費量 

最大 

0.449 L/h 

0.553 L/h 

最ル 

0.089 L/h 

0.130 L/h 

暖房出力 

最大 

4.30 kW (3,700 kcal / h ) 

己. 30 k \ A /(4 ■已 60 kcal / h ) 

最ル 

0.85 kW ( 730 kcal / h ) 

1.2 已 kW (1, 080 kcal / h ) 

騒 音 

(正 面） 

大义力 

38 d B 

39 d B 

ル义力 

24 d 巨 

25 d B 

ミ由タンク容量 

9.0 L 

燃焼継続時間 

大义力 

20.1時間 

16.3 時間 

ル义力 

101.5時間 

69.2 時間 

標準適室 

木造 

18.5 m 2(11 置）まで 

23.0 m 2(14 置)まで 

] ンクリ-卜 

2 已 .0 m 2(15 置）まで 

31.5 m 2(19 置)まで 

がおでを 
高さ X 幅 X 奧行 

置台込 

455 mm X 527 mm X 357 mm 

本体 

484 mmx 310 mm 

質 量 

約 14 .日 kg 

電源電圧及び周波数 

100 V 50/60 H z 

定 格 

消費電力 

最大消費電力 

390/390 W (点义ネ刀期に短時間発ち） 

420/420 W (点义初期に短時間発ち） 

燃焼時 

消費電力 

153/153 W (大义力時） 

199/199 W (大义力時） 

74/ 74 W (大乂力時） 

86/ 86 W (ル义力時） 

安を 装置 

不完を燃焼防止装置、停言 

巧震白動消义装置、過熱防 

1 まを装置、燃焼制御装置 

止装置、消し忘れ消义装置 

その1也の装置 

室温異窜高温防止装置 


定期点巧のおすすめ•仕様 点巧•その他 
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受巧時間 


部品のごま义について 

巧の補修用 tt 能部品を破損した0紛失したとぎ、別売部品は、お買い上げの販売店にごを义 
ください。 

そのおは型すさ、部品ちをはっき0とお伝无ください。 



0 巧イ=<エ黄说ぶ舍巧 

t 于 950-1 295巧漏県白根巧大ぎ北田中 780-6 

ホームぺージ http://www.dainichi-net.co.jp/ 


ま京営業所 

干 101-0021 

千げ田区外巧田 2-13-7 ダイニチ巧田ビル 

田 03(3258)3841 ㈱ 

大阪営業所 

干 564-0044 

大阪府吹田巿南金田 2-6-6 

凸 06(6330) 1431妨 

仙台営業所 

干 984-8651 

仙台巧若巧区がの3-1-15 

面 022(235)8621 ㈱ 

巧爲営業所 

干 950-1 295 

巧爲県白根巿大ま北田か 780-6 

田 025(362) 1140妨 

高崎営業所 

干 370-0043 

群馬県高崎巿高関の345 

巧 027(328)0501 妨 

字巧宫営業所 

干 320-0838 

字都宫巿吉野 2-1-12 

田 028(636)9411 妨 

名ち屋営業所 

干461 -0028 

S 古屋巿ま区ま大曽根の本通 7-789-1 第一ちおビル 

田 052(721)6677 が 

広島営業所 

干 731-0137 

広島巿安化南区山本1 -4-25 

凸 082(875)8851 妨 

福岡営業所 

干 812-0014 

福岡巧博ぎ区比恵の 16-24 第六よしみビル 

面092 (474) 0731妨 



修理に関するお問いさわせは （30 ぺージに記載の型巧の呼びをごお認のラえ) 
アフターサービスご相談•奋□へ フリーダイヤル巧0120 -468-110 


FAXOiaD -468-2 aD 


こんなこと7 
お困りのとミ 


5 


店 

お 

いい的 

5らろで 

なか^し。 

ら某巧ぉ 

i 丽 
な法処巧. 
び方巧で曰 
法れの尊. 
方入時居± 
用ま常括 ： r 
使お異ご M 



〇 

^1 

cJ 























